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j’riday, January J, J904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 1 

j, lot." }^ CCj_ cU&iTwJrCK^ ^ T?Uo 

<LcJX urtrtrcSLj — JLcrtr^ OU^OT^ . 

OuuJL oJ[GIc^^ t£^> urn^ uscuxx^a^ dl^ 

u^<- Xd 3 »-LK^ X~cXL ^CTL a_> 

oCcjuvulaAjl^^ , 

Ql t ^e>^IiLjLJtQJ^ cw^cSs. ^U* ujXAj^ 


rxfaju 






r ^r iX^ixXJL Qjbxi2-o^»j_ QJ^s^LiZ^ AXc^ C^u^yi^ I 

(JL^ir - *X>- cfixoJL J?iLCjot>o^ C-c^e^ ^ r^i/u,c 

^ CX. tfcji—. P-Q5t U> «|^ 

-- ^Lsi^JU sjLj^o CXAj^I^ 

XX*- {XXJk _$>7 


w 



-_u, u 


Jj (XXXrjX^ ujXla,oX OXLouoo ~~(> 

oX^u^a^XxXxX X<7 ^jCCXA_ 

Gv^>^XvJX><r^ , 


































Saturday, January 2, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

HJ)j>c, HHirr. (• &■Qu.Qfag 

(Suurtni*-^ ^uJlcCo £.&~ < fbj4>udl-tU-L. a~uj2j 

^Jjtjucy. ^ Aj&juS uns^o c^j ^' <Jlkj ^ szj ^ 

J&'UTGXCx - QJlAj^Q* '^lAXj^SU tATtS~tT($>0 __ 

\jurC^ufL osjo^ Ccuur^*-^ cn-o 
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Sunday, January 3\ 1904\ 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
j>.X> T5 * “UL^ f\,M. 

JrST S^° 4-^tr 

3 *~Ak&->cu\_, cH_ ex. 2 _a. 

* * * • . 

^ CV'vv\JbXtXfi~«Mj'^0 (lVa-vA-|uo^>-^ CCuuuGi^ 

tt VJ^ ^vxx^. C Xvxj^. ecu 



(juo 


XKvXjs. 

tHuL ^LCjL VXAy&Sft aXlX& -^0~ 

OJX Jlr^^ X£ajl> AL>j-a^xa^jl£T '^l^Quqjla) 
clkjJ^ xyt^S L &lXJL(Isl Ot^ciyoS^o" Cerufi<Qj| 

tA CW^\Ju IXcXXa^l- ^ C-O^c. . 
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91/ondat/j January 1904\ 

the international boiler WORKS CO, 


























lj lies day, January 5, Z904, 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 























Wednesday > January 6, 1904. 
































Uhursday > January 7, J904 . 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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Friday, January 8, J9Q4. 


the international boiler 


CO. 


p. i^Ro c^Lr- e<w. '.Wfe. M 

!<r aux^oJll u^> 

l. juj^^ LW— ^ JLf~Tfc~ 

03UOuU2_ 


ii^, <#r <**^ **£) 

atot^Tta, <^i^*- ^^7 

_ aGtGu ^trWuA a^fl. tSJA. 

XfcG^ UL/cajl 3K AvcT 
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Saturday , January 9j J904. 



THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 1 

D . ^jtrcr'U^ cl. (Jixjul, . < LcxA>^t^y 

Ua- QjJuuytA- CUrcr-c^-- —- CULajct I ^QjlA. ( ^- 

e^Ccx. d^(xJl <rw_ <x±xliL-*-<rr^L^ 
































c Sunday, January JO, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER 

^ LX* ^ cL^o^^xjlolA-Lu _ 'Le^criA. < oajl-ctu^ 

/oxA^nrd & 


JJJ Jr(jXtx^) 
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9/fondat/, January IJ, 1904. 


1 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

f>. "L ' 'tsTdk. C^cr^J^ 

— v \^ccT C£i^yCtdj^^,/wA+d^f' 
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v Td usxltr C>/W^> 
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TJuesdciy, January 12, J904, 
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THE INTERNATIONAL, BOILER WORKS CO. 

oJW. u5t "°. \ <fe^ ^ 

^eu^ 

'XpLuL^JU U^ZAJL- ^n>Cv ( /±c^ 



ijui^*- °"<S . 
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Wednesday, January 13, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

S.PCEIT. 
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TJ/iursday, Jfanuciri/ I4j 1904\ 




THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO, 

iJ2xv_»>-C— —- 
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January 4r& 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

ft. 72° -^J^Qo . aJUn^ aJjucruL, 

Q^juexxjjJ^ ^ CvLcO^A, — I ~t \ T^A^££AA^a^.44u*a 
i [ Ga-ccrcuA_fc^ MajCaJL, ^ 

V (jOXcL. (^jUuuoT [J&Usuji^ 

T(J_ J,'LWVk-.‘.~.*- ' (?0-^-V^ '. ' ■ "'■' ! ' ‘ ~~'S 

a—: i ■ 

-Ttma, t^unuuu^i -^rf i1 '^ a ^U. ,1 ^ 5 '' 

^Ltxz^ j. _ XrwX ^ (* oM. <0*^ 

ryr^Ul^->^r- o-o-AA . ... f 0 ' ° ) I 

^ o^RZ< 2»-4^ c - i < y | 

’_ : 1^ f>. O^iAxJlo^Aft - 

- aii~£ a^eriA 

i^JLl^I-) i QL.^b^CCtL^ ; IC.anAuJ^aAMu^t&.l 

, 1 llouMsM* 0 "‘-'r - ' r Z -r-r. f .. nr^jL. _ Ok** JkJtZ 

l ~ . , , /acw _ tSlu^^L^aJ^KJL- rurxxx*^ C4JOL3 

( V.cu^W^>^+ ’ N.A,,,X) oJr&crivuUZs J&**-*> ■ —• 

^-o- *L- 

uA. ujtla^iaJ “~3 . 'll, n r\H} 

ieo^ i*, our (Ooua^^ d^xUUkl rx^A <j 




'fTjf'n tt H-A - * I Jl • Co-O-^c^ ; 
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Jur^rr rrirt yj' jfanucay 40} IB 04. 








THE INTERNATIONAL BOILER WORKS COl 

J) — CfrCvV - OLmvajltcA JkxtST —aJUL Jyiox*n<-. ’> 

I 4'lcc^w &- <7^ / ^ULocoJ^ )Jrurw u_ CX^^ax^ axxwdrr 

C<L ^ \<uA^.cv4jk<u». J I Jbx/^e. 3[- (^xsuLA-K^riy ' ( ‘^jSaa*- ^ qjj * AK-^ixd2c/0 j ( QaumJJI 
XL $*Ufl<-. /iJtnjLjriuQ U^** *.«.a^~ , &uL*xJ l- GtXjU3UUJ f t ^— 

g VuJLxWS^J 2 ^^ /SLA i 6 cr^ -- fU-!Z£iUA£- , > ^ 6 LLuu. -G*Xu 




'^-Lcix^ A <3 Ka^kj>uJIjLX |vAWj. \X~claXa~ *» ‘Ss* 6SXjuouAj«--c^ Ox-O 
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Ssrmifuj/tj January )904, 




3 A. • 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

;• 'JJLou. (^c\aajuoC^^ X> • &(i> 

^Cj^, tMuzfocb odcn^ iouvJf-O- 0^ — ^cork- l 1 

<£ . . goii^o, ^vctxjul \AjjodLt>- cLajAL. dy&A/L ^ 

j ^ JLo^ j ^' OxlxJ^Ajdr wUju^dj-A. cij^^Xtxr^ST^L | I <^x*j~eu4jL J>^aA/i- 3 y 
p li ^^ A jtu U^,dl>*- 4 -^aA^. ^ (^en^XuA^-- CroU<^ , 

X 5/3-OU* AJUjL J^SXjdA CMyXXjJs-LA 0-3r CWOLOJ G&JUjla. UuuuG^mJ 
Ccc, ^olxO-<S^) aJjr-L^ GlXutzJL \ I A^aj^ 1 

cLl&JL OTjo -JvCr^LA-cXc QJjL>^ \ ']y C X lSLL JUL. 

*~2s 0Uo^L_ (jo^nj^di 

O* <2_ <s^\j^u-o t Xbiruru^ e^~ CrxSP 2T^ CUjuCXjlj^^^ » /OxXLlaAoA Ooj-«^<ru«^__ 

oUal&-. vQ-O-a-A^O w*- oc' - XlKJ4lA^t - — Uv, (Aa^xaa/jl ^yxALAU2^ oito J 

j/- C. aHAa/A-A^-ol^^^ <r3> ^ a^oO^j djVCTUT^ ^ ^ c^xXuJ 

)^JUL _ \^. (X.. CrcxLu&JL^^ tr^X i 3^ ftWw ^ UtX^, 

c^jxa^aSlA cvoocxA/ oXcCnjlL- •. QjJfyju C 'V*aoJL<X>j-6'^^ 

^o“toc{jL ', I O^uuucJJL. (W%o) -^Urt2d ^la^L* 

(a^^S^OXoJK - CrujL- /\) • aaxaajuSX’* Q C^~ca-^o 2- <^J-L*>^iZX) 

A Ux^A, ^Tir^x- jlcL*^ ^ <^AjucrnJ^ ; I <f~ c ^xsxA> 

£* ju^uuu^. £\ — xx^^trvco ^o2i^/ m^uU/g 
5XdL -Qtxll. Xvo~utl<^ ; / 


£TU- 


LAO 




1 yf * * * *~f\JLt-4~AyE>4 
’, / V. ^Lcxw^ 





/ ^<JLAAA^d~% &-*- 

Z^aJX ^ oTWr* dxu^u^ ; /^ ^ » 

^/ o^ryJuL ^Crjy^IttA, JJUUL* J r ciu^-. / c yuu^ t -^ ^' u> ^ kjX T / 2X/v ' • 

(^1 <Jl(UoO (X^oxj^jL^^ —OULA- I CUxxx^Xc 

^AjuuUL>o \ \ 5^ JUxZ-JL Gu^oA, — . 

( {^(LnjLo^-^je, 0 ) 1 ® i ^ >{ v^Ax] | , \ QA^dxdle^ I 

P^WV) 0LA-c^ul XZla^tocJI^ -^rJUU C«juu£L ^xru3 ocoClo^Jj^ ^tp^cCoTo 

ac^oWoi ( 

L^CMyk LauuucLlA. ^-1Ajua^_, (\JxJ-a^aj^l-7 < \ i 


Id VUUJUUUX. 

\JL&AA*Us d 


:i,(^-cA^-^v-®^v5>-A»Jd^^ ua< aA,-'XaA^ J ^A^w-xX*- ~ d Ai^Xusi) ®ix»; 

I |uJ^<Wurvo c. jQoctio- 1 \ /i^w^A-oJL /V<Lxn^v^X^_Aj M^od^A. |uAaA. ^ 

v^oaXi.; 1- g^xtcr^ H 1 : 

! Ca*joJrCdi &<, J / J ^^AaXouaAA j^-a J 



























































97?on day, January IS, 7904. 


d*vwv^_7t/° 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

CQaa' A. A- — (5i^x.cXuu<i oLf~'H .LA/\ 

(U^Aa^cL-A. t~L*SL ^vxn^-A- — (Xyixr<^j^S^ <x^ /^XoejLOnjJ 
>^crixA^ (Kr^g-uru^ uJzXtZ 


• • CA-a-A x fl ^ 'V % oiUfc 

(vGu-^O!. ,' O*^, (\**a*a-»*AA>4m-0 s^A-C^AJXAj 

0^ cf" ^ C. cvxru^cL^ci^^c^Jto. — 2. Juux^. ^ 

(J 4u A^Ou^skr cvolol^ odx&XSL — *4 <5^ I A* ', 

\ rvvc^iAtA-fli *4 (^XJVxr'C^co J 3-3^ JtJLo^w cCt^Ljjk, TXAjL^xJL^ 

0* c\yi!njucL*--^ |i , '^ 4 ^* uU ^ ^ aA ^^ AA ^4L\jL ^IxxkjAul O^XfiXJ^iU 

cP^aXm o —• ^ 

l<jt^ C U^CS^T, ^CA^AAA,a2XA^ t>C-oJLC 2L- Q^T £<r?r>p 

“^xxxjJ)- 6 Jtxj^-b-t> /llii*SUGjuu£l. 1<£~ 0l- 

j^)jiJ\XKxAJLAAKJLJ<J^ / \a-'\ ! * ‘ &J-A* y ^ ^ <-^./. , I J 

l ^aJtW (jt>€XxAiJi^VJXLjLM^ ‘A'-jJ t I CVXAJLXOLfcci/jj 
0 jJ_£,ox/t<i. ^ unXXjZ ,c\.^Q A_.txz.j / 

/ iuiuJL Jr&o-oCt O^L SUIslkxxJIJ^ 'U^&aA-^ ^ 

^ *” i^UL- &&£is-* 1 * ‘ ‘- . 

JliA££> i2^*J[juZILr- iaj-o-uJLSL 

x6^iL n^x^'xz^iCf.xa. 

ixtu<y >~ cwsur ^xcsm — 

i£sm o^xt^ Mq^JjQl- o^Afe c&s ^tx^ 

t. rvc^s A>^ au^t^ JkStr ^ ^ 

°<4Lu^-^ Xaj^ooj' cAJunxiiL<3 tfc'Tia^a^ ^j^ousk ocu-^Zg', 

'^A<9~ n 


-AjCL 



























































7j lies day, January 19, J904, 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

3>C. fceiSf ' iax> fe-cAx^j— 

- ^tLccL^. ^Ttruirix. — CXr^*****-**' <© c ^/uLT| ' 

4&~eU- <9-c£r'v^jUs^* , a- o^^ChU. ^ l^tr^^cn^ ; 

| ilAo^3 CAxj3[L^tJU^L_ J ( ‘^Lfl-lxA. CILiTJa -fyiSids * (\ajuuuu^At<-\. 

^UAX>U. ^ G^yP^rA^OjJLq , X ^^MslQ^c 

£/.Acw/^L Co^Ol4kx/>J ’, II acjOLTuICo Co-ruxirvcLo tk*- cxx^jainx^ 

(jw, tLja_ ©Jtrui A-ou^pi tAj^dbjx JbP^y ^CfeLfiTj’, 

\ (vl JLcLV.^g, OkJUkLk^-O^X^Ao^ /UxXXAa^L-*Ajl1o_> J ^ C^WtxjcLo 

^ V^Laaa^ oA axXj^ (^lAZ*_<Je_ O-yA-'XSL. cxJLcw^^^-o ujUL Ttkau. 

<x^o oJX -Tlxx- v°. A^xJxx^ ^ ‘ * -* B 'I 6~/Uj*~cL- 

vjC ft-^i5r r l'X^9^ Xur ^V t«=~. 

’ ^juJGl* (X C lA .H.H » < I" ^ rtTi U*i>uU>JL*AAj2^ 1 , t4xu > t.>.*lX » »jJl4fcAXjd « 

, ^_/I Xio^clf^ui .’ <s£ji XaXirfelXja, ^cXci^-e^gcA-**- '. I (^-UxnX~ 

; zu~^*w<Li~^ 6*f^ — 

l^, dU*X Jl—-J™- — 3 a£C^U-£*_ j2c^ X)-t^4Alo» < ai^ 0 ; 


<J^ OujuX5 oXu^^ 

c&x£^« Jkrtste^n ■*£+{' tJ - ' 1 •*“- < 1 ■ I 

- Ci W»4v ’. > flO^<&^tEX<l : 

l6 ^r% ' VA ^ c ' 

X'v^juu- S'- cjWte Ll^A o>j!5sj-^c^fl-dljbo ; \^**^ CQ ' L f^>-4*i£«- • | 

S<^<^ ^<a^.CfiN-JJLLoJliifAcx, J 3^6^-^3^^ o- 
<2 Qju * df> * f cuaaxaASIaxAA- J C<roJ cL«-*-~^ ^L_ 

OUo iruo^jU. UJ. ^WwiA^ / CW<^^- ? / »ucr^,' 

(.J^TwW^ ^{JJfSX oLcWZT / X ««*-• V**"*' ocrtocX^ 80.u~~tf; 

^l'. ri Lo^C~te~JLSSt 1 ^ AuOJ->-M t VTJU>^- 


iTUjuCXXA^^ C^XA/La-^ 


(^c^0Co^7 <x. ULf^a,-^. uxJrtz 

1 ^3- i 1 

(y^, _ 4? 7^ 0^>CA-*- <^XjUC JLiAAJL. &*J 2 -*XjCJLAxajl^ \ ^ rt-t*-. • -^r-V£rot/w^_ 

cve^eLx^ ’» 4 1 f , (o M<iL utx^Zj*^? 

( n . ^X ^eS^j J ^aaaaaj-Av*-''- ^ 4*j3JU« -<2/C> w>Xj "I u5to • u»-o_Iru^A ■ 0L±*j Lsv> 

^ OL «^l>V <a/IolXX^ Ct « .* *. J CV-Ox^ ^^^jlXf I ^ ■*<■€■! r ^y axjxu^r 7 
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Wednesday, January 20, J904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

( ijLv> ° . 0-.°^- LirWXx, C^xHa, 

oj. ftAjvui--' 

j ^VT/^uXAiiU.; 33^? ', (% 

2 - Sjj^AtiCfCiUUl^ (<XJ^}J 

- I oJlu^a^ 
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cy^Jbi^ aXt^^ 


ICMw 


lx^t^o^u^ol/xxA^. i 


l*X£jL 


xI&j 


jljLjl 'k 



^ I C.IS. ^ ^ 

_ <7 £j£~ ^l(Uju-> (fiiULXXxZt£xx*-^ y 

^IrV^cr^t \i<^ dL ^ [ 1 
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r- 


a |', ^C^our^ '■ OA^p '*%^ 

L n <? . .xu^nJjkt, '( IQ. «gOJLAP±tSJ; xtf- 

I , | KiLTUXXX. ; (ZJLU-eAxJC ®f>- < 
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^JLxs\jl^L 
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Jjhursc/ay, January 2J, 1904. 



THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

L^^ nL ~X^~~ ^y~ 

*4 o, ^fyu^&Crz&LA /i©e^<,' j 

^lclQ-> 0— — S|— \/LX5\J^ / \-&-- QJ\j— 

j%IIjXj lS^ tCV' C 
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Friday, January 22, 1904. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

n iTrtuA, 
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Saturday, January 23, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

( \y L Q CuJrxx^. 
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CokJbrtV- * 

























Sunday, January 24, J904. 


CO. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS 

ff . — -'/■ jllU v'Vio'T- 4. *- *- • oJUi~ 

, C^Jcrcx^ 































91/on day, January 25, 1904, 



THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO 
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TJuesdciy, January 26, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

c^c'vu,. u 5 . 

^xJr*A- --' JbQjud^ 

CV^. < ^^rt5rv- o35~ Or 

( (>jt02- Vo-< - ^ouinaju^ * Qjuubtx, . 
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Wednesday, January 27, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

7 »'«- 

[_A.r t* A A Aojol 'T glajl i vt La-Aa,..*.*-*^ tB Ulvu u i. vi ~cx7 3 . i 

a&\A~ O- ^-LjO 

GL. CVULOJL ^XXxJL- i<J(T&llL — C) Oj^> \fo$&L>^ 

<v^ CW^ % ftaicuv^cuu. V- yrXK^, •ijvlcciL, 
UjuojvA SXMT-^^Sk, TECoruci2. vinj^JLx^O 

. Jbu-cLJbJZcv^ CX, JUa-ja. 3 XtiL e/^cXuX'J-vZf 0 <T 
cvv^tcr UxxiTC J^ulxa- O- JrOtJl - . 

^YVLattj^vuvx*-^ « ^- M -fc ra -' • 

VooVVlA-l*/Ujj Z7 , I *1 ° ^ • 
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U/iursday, January 28, J904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

JX O^3K0 oJ^TXi^ CT.S. 

e^Lfc&j CJ. fynrtte(J^X~TJ^. 
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A>^aJ!TxA«_, 't A<^~ ■ ) UunJLin, 

e^^u^zcr ^ ^ 4 W- 

; a>'S «_ ' 01 CrCXi'^ iiSIksJL. ^ Uoux^ 

i^T ’•«- - 

jaz- 
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CJK—A. 
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Friday, January 29, 1904. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 

T), (Xa^^uJL^ - (AoM-» - Cat^JC^aIGu^L ClAJLcUL CcLjfexiuIoa-xi UAj 3'CAxx^" j - 

l ^ rvU uOoCaAJU ^ lA, ■ CVXXXxX«JL<J » CVaa^CXxj^ G*. ^Ujl^TJUjUXjUlj^^ ; & I? <s^JLMt\ 

i_| . .,u j |C “J* ‘*^ cC Ta£ ; ? }’ ScXtL*.Clx.OA/..in, {hy^aj^j\ 

* . ft 0 1 . tfs-& . fclL, : I Qjlul . isc 0 . 1 \ r. a ixv Jvf O I t£F. 

l'r 

II I 4 ii VI _ I I /- II ^ 1 -N /T rA. R Hi V AI f I n II ^ri ■ I 1IO y% ll T7 ■ . ^iVji A ul _ 

•I 



k , Oo^tm^ ; 2 . >X^‘<Jt^«W*lLJeU} ^ 

ifflKEL i * • *• 9-^ • 

,<^ o^AfiLT ', CoJEjA-A^ I f ,’ W^J fUxJ 


S^AjL^ P-Vxi^r i I OfrI* . 

y f - P. C M 4 JI- , ^^XXJuJUSi (X^- 

V^cXxs^Co 

J JjbxA<irT$JL^^ U^jcxjUUuQI^^ CT] {XlL 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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Sunday, January 31, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER < WORKS CO. 
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THE ‘INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO, 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO, 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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Z) uesday, February 9, i904 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO, 
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the international boiler WORKS CO. 
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Z/uesciay, February 23, 1904. 

THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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‘Wednesday, February 24, J904. 


Tf1E INTE R NATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO, 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
Xllrck'— C^JLtruJlo- — ^e^^ytiX!L ‘"t /A • ^Qjr\ , 

- Vo A-oyO/C <TO^-a. -Xaa^-S- 

^ . . 0.3r-^dU^ 

% &. Lk>— Js^>uJb£=k^ 

U~ ^ urtC&L- — 

yy aA ****- 






CajooO^ 


«=. '***£ 

l&xi^ai-c 


QJbC^J 



.CA- 


a_. , R. Awt^- 

(V. a^>^' ad ^^ 

cjj^jil^. ^ ‘^y^yyyr, . 

^OUo~ouuuuJ» ^W . V)V 

cl 0>A>^ O' 0 ^ - dUc- orOGazSi 

(PCCXx. 


i 





k 



































‘Wednesday, 97farch 23, /904 



THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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the international boiler WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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Saturday, 7//arch 26, J904, 

THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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FHE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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9$fanttay, Jtpril 4, 1904. 


THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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the international boiler works CO. 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 











































Tjttesdciy, ylpril 12, J904. 


the international boiler WORKS CO, 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO, 
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THE INTERNATIONAL BOILER WORKS CO. 
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